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红 操 唇 于 虫 生物 学 及 其 对 防治 介壳 虫 的 应 用 
夏 宝 池 张 英 沈 百 炎 


(南京 中 山 植物 园 ) 


红 扎 层 冉 虫 Chilocorms Kwwanae Silverstri 是 一 种 国内 广 布 的 多 食性 的 内 虫 天 敌 , 据 调查 饲养 结果 ， 
已 知 它 可 捕食 5 科 27 种 内 虫 。 该 虫 具有 较 强 的 哆 食 和 捕食 能 力 , 具 有 较 高 的 繁殖 力 ， 并 能 建立 比较 稳 
定 的 种 群 。 通 过 多 次 田间 缀 放 和 保护 利用 的 试验 ,对 崔 虫 的 控制 效果 均 在 94% 以 上 ， 是 防治 多 种 崔 虫 
芍 有 效 天 敌 。 作 者 于 1978 一 1982 年 ,对 此 虫 进 行 了 较 系统 的 研究 。 此 文 是 有 关 结 果 的 一 个 简报 。 

一 、 生 活 史 

红 点 层 材 虫 在 南京 地 区 一 年 发 生 四 代 , 以 第 四 代 及 少数 二 ,三 代 成 虫 在 树 皮 裂 笑 , 诱 皮 下 , 枝 叉 及 树 
干 凹陷 等 处 越冬 。 各 虫 态 历 期 见 表 1。 


表 1 红 点 唇 早 虫 各 代 历 期 (南京 ) 
卵 期 幼 虫 期 晴 期 





代 数 站 
平均 天 数 平均 气温 
第 一 代 10.6 20.8sC 
第 二 代 6.2 29°%G 
第 三 代 5.3 28.9°G 
第 四 代 10.6 18.9°0 








和 二、 习性 

成 虫 ” 成 虫 层 夜 均 可 羽化 ,以 9 一 16 时 为 多 。 成 虫 发育 起 点 温度 为 10"0， 有效 积温 为 342 日 度 。 成 
时 羽化 后 7 天 左右 交配 ,交配 平均 历时 97 分 钟 , 肉 运 均 可 重复 交配 ;从 交配 到 产 旷 平均 历时 8.8 天。 路 
多 产 于 介壳 下 的 边 缚 和 树木 的 力 皮 链 阶 中。 卵 的 发 育 起 点 温度 为 11.6%C, 有效 积温 为 108.5 日 度 ， 据 
4 月 份 饲养 ,成 虫 平 均 产 卵 量 152.9 粒 , 最 高 产 卵 量 为 343 粒 。 

成 虫 具有 较 强 的 疯 食 能 力 ,在 释放 利用 区 和 保护 区 ,可 以 建立 较 稳 定 的 种 群 。 夏 季 高 温 了 时 ， 早 晚 活 
动 频繁 。 由 午 常 栖息 于 叶 背 等 阴凉 处 。 在 越冬 期 间 , 无 滞 育 现象 。 幼 虫 发 育 起 点 温度 为 12.8"@， 有 效 
积温 为 261.8 日 度 。 

肾 ” 老 熟 幼 虫 化 师 于 枝条 ,树干 向 阴 处 和 叶片 背面 ,以 在 枝条 上 为 多 。 

红 点 层 标 虫 的 幼虫 和 晴 有 时 会 受到 标 虫 隐 尾 跳 小 蜂 Homaloiylus flaminus Dalman 寄生 ， 一 般 春 、 
夏季 寄生 少 ,秋季 寄生 较 多 。 

三 、 释 放 利 用 效果 

1. 在 日 本 蜡 内 Ceroplastes japonicus Green 上 进行 了 帐 莫 内 和 自然 状态 下 释放 两 个 试验 。 帐 幕 内 
释放 是 在 株 高 为 1 米 的 大 时 黄杨 绿 篇 上 设 四 个 小 区 ， 每 区 2 平方 米 ， 内 接 日 本 蜡 蚊 有 效 雌 成 虫 3,000 
头 。 三 个 区 分 别 有 杰 放 球 虫 成 虫 10,20 和 30 头 ， 一 区 作对 照 ， 两 个 半月 后 检查 结果 ， 捕 食 效果 分 别 为 
98.0%、99.2% 和 99.9%。 





本 文 于 1983 年 9 月 收 到 。 
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另 一 试验 是 在 此 界 危 害 严重 的 10 株 大 叶 黄 杨 上 进行 ;大 ,小 株 平 均 栋 高 为 2.1 及 1.4 米 。 在 自然 状 
态 下 ,大 、 小 株 分 别 释放 60 头 和 30 头 。 有 释 放 球 虫 时 ， 时 背 每 平方 厘米 平均 有 蚊 虫 分别 为 61 和 50 头 。 
74 天 后 检查 结果 ,捕食 效果 分 别 为 99.7% 和 94.3%。 

2. 对 柑 桔 编 内 Choropaulvinaria auranti (Cockerelf) 的 捕食 试验 。 将 杜 里 成 虫 释放 到 两 处 共 19 株 
受 此 娘 严重 危害 的 泡桐 上 , 泡 柚 平均 株 高 为 3.1 米 , 每 株 释 放 标 虫 20 一 30 头 ,一 年 后 检查 结果 ， 捕 食 效 
困 分 别 为 95.,1% 和 98.59%。 

3. 对 桑 白 盾 蚊 的 掩 食 试验 。 将 枝 虫 成 虫 释 放 到 受 此 明 严 重 危害 的 桃园 内, 桃 园 计 5.2 亩 , 有 树 207 
株 ,平均 株 高 为 3.25 米 , 每 株 释 放 杜 虫 62 头 。 释 放 球 虫 时 在 枝 干 上 定点 检查 ,每 20 平方 原 米 平均 有 蛤 
虫 26.5 头 。 3 个 月 后 检查 结果 ,蚊虫 虫口 密度 减少 了 97.4%, 达到 了 完全 控制 的 目的 、 桃 树 长 势 和 产 
量 当 年 即 有 了 明显 的 增加 。 

4. 利 用 红 点 层 球 虫 自 然 种 群 控 制 卫 矛 矢 涛 盾 蚊 maxtpis euonymi 《Com't)。 试 验 在 10.88 亩 大 叶 黄 
杨 苗 国 进行 ， 供 试 株 1,188 株 , 平 均 株 高 60 厘米 。 该 转 受 此 界 严重 危害 ， 平 均 每 100 张 时 片 明 虫 数 为 
65.8 头 。1981 年 7 月 见 有 少数 红 点 展 杜 虫 存在 ， 决 定 停 赴 使 用 其 它 任 何 病 虫 防治 措施 ， 一 年 后 检查 ， 
卫 矛 矢 尖 盾 崔 的 密度 减少 了 99.4%。 

从 上 述 结果 可 见 ， 红 点 层 桔 虫 对 日 本 螨 崔 、 柑 桔 绵 界 、 桑 白 盾 蚊 和 卫 矛 僚 盾 蚊 的 控制 效果 都 是 很 显 
著 的 。 
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